Bijlage 5: Overzicht rijtijden 


Rijtijden per verbinding in minuten 


Amsterdam - 
Rotterdam 

Amsterdam - Breda 
Den Haag - Eindhoven 

Amsterdam - Brussel* 

Amsterdam - Brussel 
(IC verbinding) 

Amsterdam - Parijs* 
Amsterdam - Lille 
Amsterdam - Londen 


38 

38 (IC200) 


62 

63 (IC200) 



Oorspronkelijke eisen 
Eindbeeld 


87 (IC200) 


194 (Beneluxplus 
via DH en Breda) 

189 
196 (Thalys) 


143 (Thalys) 


278 (Eurostar) 


* In de oorspronkelijke afspraken is voorde verbinding Amsterdam - Brussel/ Pa rijs een rijtijd van 
respectievelijk 106 en 189 minuten opgenomen. De Thalys rijdt de afgelopen jaren in 109 minuten 
naar Brussel en in 196 minuten naar Parijs 
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